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20 Un observateur, dont la pupille a un diamètre de 4 mm, regarde son 
mi! dans une glace. Sous quel angle voit-il sa pupille, si celle-ci est 
située à 30 cm de la glace ? Faucher, 1 C/D/E, 1966, page 314, n°6 



